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Salut tout le monde, Je bosse sur un projet perso (un petit générateur de texte en Python, rien d'extraordinaire) et j'ai eu besoin de vérifier si mes sorties ressemblaient trop à du contenu "machine" ou pas. J'ai donc cherché un détecteur IA gratuit pour faire quelques tests rapides sans sortir la carte bleue.

Le problème c'est que j'en ai essayé trois ou quatre différents sur le même texte… et j'ai eu des résultats complètement contradictoires. Un me dit 90% IA, le suivant me dit 20%. Sur le même extrait, à deux minutes d'intervalle. Donc soit les modèles sous-jacents sont vraiment différents, soit la plupart de ces outils sont franchement peu fiables.

GPTZero m'a semblé un peu plus sérieux que les autres dans l'approche (ils publient au moins quelques infos sur leur méthode), mais je reste très sceptique.

Est-ce que quelqu'un ici a creusé le sujet, notamment côté technique ? Y a-t-il des outils open source qu'on peut faire tourner en local ?
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